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A z.  ET  va  LA  Energetika  Institutu 


Maqabda  fay  axmmin  gatirdiyi  dib  gatirmabrini  va  foxlu  zararli  fraksiyali  hissaciklar  ini  irriqasiya  sistemlarinda  va 
hiJroeiektrik  stansiyalarimn  derivasiya  kanallannda  fdkdiirmak  iifun  tahnilh$dirilmi$  samarali  konstruksiyah  horizontal 
tipli  durulducu  i$bnmif,  cizgibri  hazirlannuy  ayri-ayn  konstruksiyalarimn  hesabati  apardmifdir. 

A^ar  sdzlar:  Konstruksiya,  durulducu,  dib  gatirmalari,  sarf,  kamera,  maillik,  axin. 


oxillik  istismar  tacrubalari  naticasinda  ?ay 
axinimn  gatirdiyi  dib  gatirmalarini  va  (poxlu 
zararli  fraksiyali  hissaciklarini  irriqasiya  qurgu 
va  sistemlarina,  suvarma  sistemlarina,  hid- 
roelektrik  stansiyalannm  derivasiya  kanal  va 
borulanna  buraxmamaq  1191111  muxtalif  konstruksiyah 
durulducular  i$lanib  hazirlanir  va  layihalandirilarak 
tikilir.  Bu  durulducular  horizontal  en  kasiyi  duz- 
bucaqli  konstruksiyah  olub.  dibi  mailli  va  aks  mailli 
olurlar.  Onlar  fasilali  va  fasilasiz  rejimda  i$layirlar.  ... .  v 

En  kasiyi  diizbucaqh  nov  formasinda  yerina 
yetirilmi§  bir  kamerah  fasila  ila  i§layan  durulducu 
malumdur.  Bu  durulducu  sugotliran  qov§aga  biti§ik 
tikilir.  Onun  sonunda  lil  9okuntularini  yumaq  ii9iin 
a§agida  yuyucu  baglayicilar  qoyulmu§dur.£ay  aximi 
sugotiirana  daxil  olduqdan  sonra  durulducuya  verilir. 
Bu  zaman  durulducunun  sonunda  yuyucu  bagla- 
yicilar  bagli  olur.  Baglayicilar  fasila  ila  muayyan  vaxt 
ke9dikda  afilir.  £ay  axinimn  gatirdiyi  zararli 
hissaciklar  durulducu  kamerasmda  ayn-ayri 
masafalarda  9okiir  [  1  ] . 

Bu  konstruksiyanin  9ati$mayan  cahati  ondan 
ibaratdir  ki,  baglayicilann  fasila  ila  i§lamasi,  kame- 
ranin  yuxari  hissasinda  zararli  hissaciklar  harakat 
etmir  va  orada  lil  tapaciklanni  yaradirlar.  Bu  da 
durulducu  kamerasmda  otlann.  qami$!ann,  kollarin 
bitmasina  sabab  olur.  Onlarm  tamizlanmasi  ^atinlik 
toradir. 

Suvarma  sistemlarinda  dibi  tinli  durulducu  kimi 
malum  clan  daha  bir  durulducu  ndvii  malumdur.  Bela 
durulducuda  suyun  darinliyi  5,0  m-a  qador  olur. 
Fasilasiz  yuyulan  durulduculara  aid  edilir.  Bu 
durulducularin  dibi  bir-birina  35-40°  bucaq  altinda 
Idvhalar  ^aklinda  diizaldilir.  Durulducu  kamerasimn 
uzunlugu  boyu  har  iki  tarafdan  yan  divarlarda  $aquli 
qujoi  diizaldilir.  (^okUntular  va  dib  gatirmalari  bu 
maili  lovhalara  9okarak,  hamin  quyularm  ($axta) 
dibina  dli^iir,  oradan  su  ila  birlikda  yuxari  qalxaraq  lil 
aparan  nova  tdkuliir[2].  ’ 

Bu  konstruksiyanin  9ati$mayan  cahati  quyuda 
(Saxtada)  lazimi  surat  alinmadigmdan  dib  gatir- 
malann.n  bir  hissasi  yuxari  qalxa  bilmir,  yenidan 


durulducu  kamerasimn  dibina  dU§iirlar  va  kamerani 
lillandirirlar.  Durulducunun  fasilasiz  yuyuldugu  vaxt 
90xlu  miqdarda  su  itkisina  sabab  olur. 

Daha  bir  fasilasiz  yuyulan  durulducu  malumdur. 
Bu  durulducunun  kamerasimn  en  kasiyi  diizbucaqh 
nov  formasinda  yerina  yetirilmi§  dibi  hamar  yox, 
tinlidir.  Bu  durulducu larda  9<jkan  9dkiintiilar  tinlarin 
yamacian  ila  kamera  boyu  dib  yuyucu  nova 
yonaldilir,  oradan  isa  tullayici  qalereya  vasitasi  ila 
^  byefa.  fixarihr.  Dib  yuyucu  qalereya  de§ikli 

plitalarla,  ya  da  torla  ortuiiir.  [3]  Bu  durulducunun 
9ati$mayan  cahati  kamera  boyu  yerla$mi§  dib  yuyucu 
novda  lazimi  surat  alinmadigmdan  kameramn  tez 
liliandirir.  Onun  tamizlanmasi  al  ila  oldugundan 
boyiik  zahmat  talab  edir.  Bu  isa  qurgunun  i§ 
samaraliliyini  azaldir  va  kanala  90xlu  miqdarda 
lillarin  ke9masina  sabab  olur. 

Texniki  hallina  gora  daha  bir  durulducu 
malumdur.  Bu  durulducu  fasila  ila  yuyulan  durul¬ 
duculara  aiddir.  Burada  durulducunun  kamerasmda 
9okan  9bkiintulari  va  qumlari  yumaq  091111  sifon 
avadanligindan  yuma  su  sarfini  buraxmaqla  >u>ulur. 
Ona  gora  da  yumadan  qabaq,  kanala  suvun 
venlmamasi  U9iin  baglayici  baglamr.  Sifonu'i^ 
salmaqla  kameraya  su  §imagi  daxil  olur  va  90  km  ii$ 
lillari  va  gatirmalari  dagidib  yuyucu  qalercva  vasitasi 
ila  kanar  edilir  [4], 

Bu  qurgunun  istismari  9atindir.  (,'oxlu  amaliy- 
yatlarin  apanlmasi,  sifonlu  avadanhgm  i^ladilmasi 
U9lin  alava  suyun  tabb  olunmasi,  9oxiu  alava 
borularm  i§ladilmasi  va  kameramn  har  yerinin 
9okiintularin  tamizlanmasi  9otinlik  tbraimasi  onun 
istismarini  9atinla$dirir. 

isin  maqsadi  suaparan  kanala  qum~9inqil  va  lil 
gatirmalarinin  dax  il  ol mas  min  azalmasi  hesabma 
durulducunun  1$  samaraliliyinin  artirilmasindan 
ibaratdir.  Buna  nail  olmaqdan  otrti  en  kasiyi 
diizbucaqh  nov  formasinda  yerina  yetirilmi$  malum 
durulducunun  sonunda  onun  dibi  saviyyasinda  qum- 
ginqil  va  lil  gatinrialarini  tutan  borucuqlar,  sua$iran 
divannin  daxilinda  axin  formala$dmci  hissasi  olan 
yigici  born  yerlajdii  ilmi^dir. 
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Eksperimental  tadqiqailarda  durulducunun 
uzunlugu,  onun  kamerasimn  eni  tayin  edilmi$dir. 
Qum-finqil  va  !il  gatirmalarini  tutan  borucuqlarm 
diametri  d- 0, 1 2  m.  axin  formala$dinci  hissasi  olan 
yuyucu  borunun  diametri  d=0,44  m  gbtilrulmU$dllr. 


Duruldurucu  dlfiisii  d  0,25  nun-dan  bbyiik 
hntta  dalia  iri  fraksiyali  hissaeikbri  tutmaq  U9iindUr. 
Ona  gore  da,  biz  durulducunun  fasibli  va  fasibsiz 
lilbrdan  tamizbnmasi  iiciin  hesabat  aparmi§iq. 
Durulducunun  fasibli  yuyulmasi  ih^iin 
Q^3,0m3/s;Hor=l,7m  olduqda. 


?  _  3-0 

b-Hor  5.1,7 


=  0.3S3T72/5; 


Lctir  =  1,35  —  •  Hor  =  135 


co„ 


0,353 

0,028 


1,7  =  28,9m; 


Durulducunun  fasibsiz  vuyulmasi  U9iin, 


Q  3,0 

=  TIC  =  5^7  =  °'+0*m/s; 

6,409 

Ii'"=U0'M28-1'7=27’3ra; 

Ldur  =  30,0m  qabul  edirik, 

Durulducu  fasibsiz  i§byan  zaman  iri 
fraksiyali  dib  gatirmabri,  durulducu  boyu  l 
9okarak,  yargan  yaradacaq.  Bu  vaxt  durulducuda 
orta  surat  artaraq,  nainki,  0I9USU  0,25  mm  hatta 
daha  iri  fraksiyali  dib  gatirmabrini  qum-9inqil  va 
lil  gatirmabrini  tutan  borucuqlara  teraf  harakat 
etdirir  va  oradan  da  diametri  d=o,44  m  olan  axin 
formala§dinci  hissasi  olan  yigici  boruya  oturiir. 

Yuyucu  boruda  aximin  hidravlik  harakati 
yivli  harakata  banzar,  dayi$an  sarfla  ba§  verir. 
Borunun  giri§inda  axmin  siirati 


Vgir  —  8  H 


X  -giri§  va  91x1$  de$iklarinin  sahalarinin 
camindan  asili  olan  amsaldir.  Onun 
qiymati  o,25...o,9  arasinda  dayi§ir. 

Bizim  hesablamalarda  X  - 0,62 ; 

C.H.ApbiKOBa  «BHHroo6pa3Hoe  .OBHaceHne 
noTOKa  b  npoMbiBHbix  ycTponcTBax  mapoyDiOB. 
Amia-Ara  1984,  cip.81,  87» 

Onda 


vg&  =  0,62  •  V9,8l  •  2,0  =  0,62  •  4,43=2,75m/s; 

Ogar  boruda  aximin  harakati  mlintazam  olarsa, 
onda  surat, 


=  vfigHo  =  0,625  •  6,26  =  3,91  m/s; 
Durulducunun  sonunda  yan  divarda  qoyulmu? 
baglayici  a9ilanda,  tazyiqb  dib  gatirmabrin  va 
9bkuntubrin  a$agi  byefa  yuyulmasi  ba$  verir. 

l§in  mahiwati  a$agidaki  cizgi  ila  izah  edilir. 
§akil.l-da  durulducunun  plant  va  kasiklari 
gostarilmi$dir. 

Durulducu  yuxan  byefdan  1,  suqabuledicidan  2, 
kameradan  3,  qum-9inqil  va  lil  gatirmabrini  tutan 


borucuqlardan  4,  axin  formalajdinci  hissasi  olan 
yigici  bomdan  5,  hnglayicidan  6,  a$agi  byefdan  7, 
sua$iran  divardan  8  kanal  va  ya  su  clektrik 
stansiyasmin  borusundan  9  ibaratdir. 

Durulducunun  i$  prinsipi  a§agidaki  kimidir.  Qiy 
axim  yuxari  byefdan  I  suqabulcdiciya  2  ke9arak 
kameraya  3  daxil  olur  va  durulducunun  uzunlugu 
boyu  harakat  edir.  Bu  zaman  axinda  olan  qum-9inqil 
va  lil  gatirmabri  kamerada  9bkarak  qum-9inqil  va  lil 
gatirmabrini  tutan  borucuqlara  4  dogru  harakat 
edirlar  va  oradan  axin  formaIa$dirici  hissasi  olan 
yigici  boruya  5-a  daxil  olur.  Durulducu  kamcrasim  3 
fasila  ila  yumaq  ii9un,  durulducu  kamerasimn  yan 
divanmn  dib  saviyyasinda  yerb$dirilmi$  baglayici  6 
qaldinlaraq,  kamerada  yigilmi?  quin-9inqil  va  lil 
gatirmabrini  a$agi  byefa  7  yuyulmasini  tomin  edir. 
Durulducu  kamerasmda  duruldulmu§  su  axim  su 
a§iran  divardan  8  a$araq  kanala  va  ya  ki9ik  su 
elektrik  stansiyasmin  borusuna  9  btUrillur. 


Pl«n  Mlairl 


§3kil  1.  Durulducunun  plan  va  kasiklari 

Yuxari  byef-1,  suqabuledici-2,  kamera-3,  qum*9inqil  va 
lil  tutan  borucuq!ar-4,  yigici  boru-5,  baglayici-6,  a$agi 
byef-7,  sua$iran  divar-8,  kanal  va  ya  derivasiya  borusu-9. 

Durulducunun  daxilinda  verb$dirilnii$ 
diizbucaqh  en  kasikli  yuyucu  qalereyada  laznni 
siiratin  alinmamasi  lil  va  qumlann  yuyulmasi 
9atinb§ir.  Bu  da  ilmumilikda  qurgunun  istismarinda 
9oxlu  9atinliklar  yaradir  va  onun  istismarini 
mahdudla§dirir. 

Texniki  hallina  gora  yaxin  olan  durulducu 
konstruktiv  cahatdan  90XI11  amoliyyatlorla  ba$a 
galmasi  ila  alaqadar  durulducu  baglayicilannui  bagli 
qalinasi  durulducu  fasibli  rejimda  i$byir.  Bu  da 
durulducunun  dibina  9t>kmii§  9okuntUbr  sixla§ir, 
barkiyir,  onlari  qa§iyib  dagitmaq  9atinlik  toradir. 
Durulducu  dibina  9dkmU$  9bkiintUbri,  su  $imagi  ila 
dagitmaq  va  yumaq  ikjiin,  xilsusi  si  foil  avadanligi 
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nazaixb  tutulmu$dur.  Sifonun  i§?  dii$masi  ilgiln,  onun 
su  sortini  tamin  etmak  va  onun  i$ini  fasibsiz  davam 
etdirilmasi  ii^iln  $amitin  yaradilmasi  galinlik  tdradir. 
Durulducunun  dibindaki  95ktnii$  gokimtilbri 
dagitmaq  va  onu  vuyub  yuyucu  qaleryaya  ydnaltmak 
uyun  durulducu  divarlan  Uzarindo  xiisusi  mexanizmb 
harakot  etdiribn  borular  qura$dirihr.  Bu  iso  90XI11 
boru  vo  ba$qa  metal  konstruksiyasmin  i$bnmasina 
sobob  olur.  Olava  elektrik  enerjisinin  sarf  olmasi 
lazun  galir.  Digor  torofdan,  dumlducu  divarlan 
iizorindo  horokot  edon  borulann  buraxdiqlan  su 
$imaqlan  durulducunun  hor  yerindo  gokmti?  ^oktln- 
ttilori  dagidtb  \Tjya  bilmodiyi  1191111,  hamin  hissalarda 
qum  va  lilbr  9okarak  yarganlar  yaradir  va  onlarin 
sonradan  tamizlanmasi  alava  zahmat  talab  edir. 

Durulducu  tarkibina  diizbucaqli  en  kasikli  damir 
beton  kamera,  yuma  su  sarfini  buraxan  sifonlu 
avadanhq,  baglayici,  yuyucu  qalereya  onunla 
farqbnir  ki,  qum-9mqil  va  lit  gatirmabrinin  a§agi 
byefa  oturmak  U9un  dairavi  en  kasikli  yigici  boru 
sua§iran  divann  daxilinda,  qum-gmqil  va  lil 
gatirmabrini  tutan  borucuqlar  diizbucaqli  damir 
beton  kameranin  sonunda  sua$iran  divarin  a§agi 
saviyyasinda  yigici  boruya  perpendikulyar 
birb$dirilmi$,  durulducunu  fasila  ila  yumaq  ii9iin, 
kameranin  yan  divarinda  baglayici  qoyulmu$dur. 

Taklif  olunmu§  durlducu  ozuna  ox$ar  olan 
durulducudan,  farqli  va  iistun  cahatbri  vardtr.  Belaki 
bu  durulducu  konstruksiyasma  gora  sada  olub 
diizbucaqli  nov  formasinda  yerina  yetirilmi§,  dibi 
maillidir,  fasibli  va  ya  fasilsiz  rejimda  i§byir  va 
duruiducuya  daxil  olan  aximn  oz  hidravliki  giicundan 


istifado  etmakla  qurn-9inqil  va  lil  gatirmabri 
durulducunun  sonunda,  sua$iran  divarin  a$agisinda 
yerb§dirilmi§  qum-vinqil  va  lil  gatirmalari  tutan 
borucuqlara  ydnaldir.  Durulducunun  sonunda  qum 
tutan  borucuqlarm  giri§inda  aximn  slSrati  kaskin  artir 
qum  va  lilbr  su  axini  ila  qari$araq  daha  da  inten- 
sivb$ir  qum-ginqil  va  lil  gatirmabri  tutan  bonj- 
cuqlara  yonalir.  Qum-9inqil  va  lil  gatirmabri  tutan 
borucuqlar  sua$iran  divarin  daxilinda  yerla$dirilmi$ 
yigici  boruya  perpend  iky  lyar  birb$dirildiyindan  axin 
90X  asanliqla  va  sUratb  diametri  bdyOk  olan  yigici 
boruya  kegir.  Yigici  boruda  aximn  vintvari  harakati 
naticasinda  qum-9inqil  va  lil  gatirmabri  su  ila 
qari$araq  suratla  yuyularaq  a$agi  byefa  dtiiriilur. 

Ondan  ba$qa  taklif  etdiyimiz  durulducu 
irriqasiya  va  hidroenergetika  maqsadi  ib  yara- 
dildigindan,  durulducu  ya  suqobuledici  qurgulara 
biti?ik  va  ya  rniiayyan  masafalarda  irriqasiya  va 
hidroenergetika  kanallan  iizarinda  layihabndirilir. 
Onlann  agiq  arazibrda  tikilmasi  nazarda  tutul- 
dugundan  ora  gayin  gatirdiyi  aximn  tarkibinda  yoxlu 
miqdarda  iri  gatirmabrinin,  yarpaq  va  zibilbrin 
olmasi  mUmklindlir.  Ona  gdra  da  teklif  etdiyimiz 
durulducunun  sonunda  yerina  yetirilmi$  diametri 
d=0,12  m  qum-ginqil  va  lil  gatinnabrini  tutan  dairavi 
en  kasikli  borucuqlar,  sua$iran  divann  daxilinda 
diametri  d=0,44  m  olan  yigici  boru  va  durulducu 
kamerasini  elaca  da  qum-9inqil  va  lil  tutan 
borucuqlarm  qarj.sinda  yigilan  qum-ginqil  va  lil 
gatirmabrini  fasibli  yumaq  U9iin  kameranin  van 
divarinda  baglayici  qoyulmu$dur. 
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